n 




c? is (? ) 


Al Sindaco del Comune di Amatrice 


II Comitato ProLoco di Aleggia, frazione di questo Comune, rappresentato dai sottoscritti abitanti, 
manifests al Consiglio Comunale la necessita ,ormai urgente, di prowedere al rifacimento della vecchia e 
storica Fontana/Lavatoio, unico edificio civico del Paese e per questo punto di riferimento di tutti gli 
abitanti. 


Per il rifacimento della Fontana/Lavatoio secondo il disegno riginale si intende 

© Rifacimento di due colonnine di sostegno del tetto del Lavatoio, rispettivamente 2,30 e 1, 75 m. 

• Rifacimento del tetto del Lavatoio 
® Ricostruzione del pavimento in cemento del Lavatoio 
© Stuccatura delle vasche 

A questo fine, anche a seguito di un colioquio di alcuni rappresentati con il Sindaco, il Comitato ProLoco di 
Aleggia chiede al Consiglio Comunale I assegnazione dei materiali necessari, impegnandosi a prowedere in 
proprio alia realizzazione ai lavori sopra elencati. 

In particolare si chiede 
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N. 2 armature in ferro presaldate, da 18 cm, altezza 2,40 e 1,85, per la realizzazione delle colonnine 
di sostegno 

N. 2 pali di castagno, lunghezza m 2,65, diametro 20 cm< 

N. 6 travetti di castagno, lunghezza m 3,65, diametro 10 cm 


Tavolato persottotetto, 2,65 per 3,65 m, spessore 4 cm. 
Guaina, 2,65 per 3,65 m 
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Rete elettrosaldata, 2,65 per 3,65 m. 
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320 Coppi per copertura, possibilmente vecchi 
Cemento e rena per massello tettolO m A 2. 
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Cemento e rena per rifacimento intonaco detle due colonnine di sostegno e piano lavatoio, appr. 
0,5 m A 3. 




^ S* £k fyoxsx $1 4 MAVsHsO 


Aieggia li 16/8/2012 








Cs?P~> 


r 




" vXj- 




